Informe General Adultos 


2016 Informe SATI-Q 


Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016 


Rango de días del informe: 366 


Cantidad de Pacientes: 19202 


Cantidad de Pacientes: 19202 


Min. Estadía: 1 Max Estadía: 338 Estadía Media: 6,81 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 3,00 Desvío Estándar: 11,18 


Mortalidad en UTI: 3699 19,26 % 
Días/Paciente: 130738 


Episodios con escaras 

Pacientes con ARM y VNI 

Pacientes con ARM y VI 

Episodios con neumonía asociada a ARM 
Pacientes con catéter venoso central ( CVC) 
Episodios con infecciones asociadas a CVC 
Pacientes con sonda Foley 

Episodios con infección urinaria asociada a SF 
Episodios con deslizamientos no programados. de la cama 
Reingresos 

Pacientes del Sexo Femenino 

Pacientes del Sexo Masculino 


Total % Mínimo Máximo 


Mortalidad Esperada: 21,50 % (RME: 0,90 ) 


APACHE 10,00 13,00 1,00 
TISS 28,00 23,00 1,00 
Edad 61,00 59,00 16,00 
Días Cama de Pacientes con ARM y VI 1,00 5,00 59.870,40 45,79 1,00 
Días Cama de Pacientes con ARM y VNI 1,00 2,00 3.410,61 2,61 1,00 
Días Cama de Pacientes con CVC 2,00 6,00 73.166,28 55,96 1,00 
Días Cama de Pacientes con SF 1,00 4,00 94.505,00 72,29 1,00 


Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 
Incidencia de Infección asociada a CVC c/1000 días 
Incidencia de Infección Urinaria asociada a SF c/1000 días 


TOTAL % 
380 1,98 
974 5,07 
6155 32,05 
790 12,84 
6951 36,20 
179 2,58 
11742 61,15 
215 1,83 

41 0,21 

904 4,71 
7470 38,90 
11732 61,10 
Media SD 

56,00 14,83 8,86 
63,00 23,09 8,14 
100,00 56,47 19,15 
155,00 9,17 11,85 
53,00 3,45 5,07 
140,00 7,52 7,33 
190,00 7,49 10,00 
13,20 
2,45 
2,28 


